Situa^ao das instala^oes do INPI 

Enquadramento 

O estado actual dos ediffcios obriga a um conjunto de intervencoes onerosas, tecnicamente 
diffceis e que afectam o normal funcionamento do INPI. O tipo e a qualidade da construcao, 
obriga a intervencoes constantes ao longo do tempo e os ediffcios nao estao preparados para a 
utilizacao que Ihe esta a ser conferida. A separacao dos servicos em tres ediffcios distintos 
levanta serios constrangimentos operacionais e revelou-se ser pouco racional no que concerne 
a utilizacao de recursos. 

A opcao pelo arrendamento de novas instalacoes em localizacao unica mostrou-se vantajosa a 
tres niveis, financeiro, operacional e comportamental e e potenciadora de uma utilizacao mais 
eficiente de recursos. 

Esta opcao permite ainda um encaixe financeiro a ter em consideracao e simultaneamente 
contribuir para aumentar o indice de concentracao dos servicos publicos na zona do Parque 
das Nacoes. 

Evoluc ao do processo 

No final do ano de 2010, o INPI efectuou uma pesquisa no mercado a fim de serem 
identificados potenciais espacos adequados a utilizacao prevista bem como efectuar a 
necessaria analise quanto a estrategia e planeamento financeiro da operacao. 

Existiu acordo da tutela quanto ao piano apresentado e o processo foi entregue ao IGFIJ para 
ser dada continuidade seguindo os preceitos legais estabelecidos para o efeito. 

Em 28 de Fevereiro de 2011, foi publicado pelo IGFIJ um anuncio para consulta ao mercado de 
espacos com as caracteristicas pretendidas. 

Em Fevereiro e Marco foram promovidas pelo IGFIJ varias avaliacoes aos 2 ediffcios 
propriedade do INPI. 

Estado actual 


Que seja do nosso conhecimento, o processo nao sofreu quaisquer alteracoes desde Marco. 

Face a incerteza do desfecho do processo foi necessario avancar-se com algumas intervencoes 
num dos ediffcios, consideradas indispensaveis e programas para decorrer durante o verao de 
2011. 


